Absolute Scala und conventionelle. J.   Fur Luft:
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*	* - (». + *)		
	thcvrmodynamische	thermokinetisclie Scala	
°0.	Scala	7 = 1	y = 2
0	0	0	0
10	0	—   4	—   7
20	0	—   6	— 13
30	— 1	-   8	— 16
40	— 1	—   9	— 18
50	— 1	— 10	— 19
60	— 1	—   9	— 18
70	— 1	—   8	— 15
80	0	_   e	— 12
90	0	—   3	—   6
100	0	0	0
II.   Fiir Kohlensaure:
- (*. + *)
I °c.	therm odynamische Scala		thermokinetische Scala	
	c Regnault	cp Wiedemann	y = 1	y = 2
0	0	0	0	0
10	— 15	— 18	— 10	— 20
20	— 26	— 31	— 17	— 34
30	— 34	— 40	— 22	— 45
40	— 40	— 46	— 25	— 51
50	— 41	— 47	- 26	— 53
60	— 39	— 45	— 24	— 50
70	— 33	— 39	— 21	— 43
80	— 25	— 29	— 16	— 32
90	— 13	— 16	—   9	— 18
100	0	0	0	0
111 beiden Fallen giebt das betreifende Gasthermometer nach con-stantem Yolumen holiere conventionelle Tenaperaturen an als absolute; die abgelesene conventionelle Teinperatur ist also zu verringern, um auf absolute Temperatur zu gelangen. Ferner zeigt sicb, dass fiir Gasthermometer der hier betrachteten Art, die also bei 0° C. Atmospharendruck aufweisen, die Reductionszablen ziemlich gering-fugig sind, sie erreichen bei Luft selbst nach der grossten Schatzung nur etwa 0,02° und bei Kohlensaure nur gegen 0,053°.)                                    p =Po (1 + ^^)?
